Maryan Daniel Seraczynski 


Konduktor kolei państwowej, 


przeżywszy lat 30, po krótkich cierpieniach, zakończył życie w Przemyślu 


w dniu 27 Lipca 1892 roku. 
ogg 


Pozostała wdowa z pięciorgiem dzieci, zaprasza Kolegów, Przyjaciół, Znajomych 

Zmarłego i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy odbyć się mający w Sobotę 

dnia 30 Lipca b. r. o godzinie 5 popołudniu, z dworca kolei w Krakowie, wprost 
na Cmentarz krakowski. 


